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PART III 


Irrigation Department 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 


നമ്പർ ഡി1- 24 / 08 . 


| 2014 ജനുവരി 16. 


3/ AEE/ MI / 2013 - 14 - തഴവ പഞ്ചാ യ ത്തിലെ 
പാവുമ്പ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റേഷനിലെ 
35 എച്ച് പി യ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മോട്ടോറുകൾക്ക് 
ആവശ്യമായ ആട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടറുകളുടെ 
വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും പണികൾ - 
20,000 


500 


2 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, മെനർ ഇറിഗേഷൻ സബ്ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറു കാ രിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാ വമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 12 - 3 -2014, 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 
തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർവഴിയോ നേരിട്ടോ 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്ന താണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന 
തീയതി മുതൽ രണ്ട് മാസംവരെ ആയിരിക്കും. 


450 


- 4/ AEE / MI / 2013 - 14 - ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായ 
ത്തിലെ ആദിച്ചനല്ലൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
സ്റ്റേഷനിലെ 30 എച്ച്. പി . യ്ക്ക് മുകളിലുള്ള 
മോട്ടോറുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ആട്ടോമാറ്റിക് 
സ്റ്റാർട്ടറുകളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും 
പണികൾ - " 18,000 
5/ AEE / MI / 2013- 14 - ചാത്തന്നൂർ പഞ്ചായ 
ത്തിലെ കുറുങ്ങൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 
സ്റ്റേഷനിലെ 30 എച്ച്. പി . യ്ക്ക് മുകളിലുള്ള 
മോട്ടോറുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ആട്ടോമാറ്റിക് 
സ്റ്റാർട്ടറുകളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും 
പണികൾ - 18, 000 


3 


450 


25th FEB . 2014] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


116 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 300 + വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 3- 2014, ഒരു മണിവരെ. 


കമ് 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 


ദർ ഘാസ് പ്രമാണം സ്വീക രിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 12 - 3 - 2014 , 4 മണിവരെ. 


| 1 35 /2013 - 14 - റാന്നി പഴവങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിൽ 

ഉഴവൻപാറ ഓഫീസ് മൂഴി തോടും പമ്പാനദി 
യുമായി ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് പൊളിഞ്ഞുപോയ 

സെഡ്ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണ പണികൾ - 
15 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് പ്രമാണം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
12 - 3 - 2014 , 4.30 മണി. 


37 , 500 


- പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 3 മാസം. 


36 / 2013 - 14 - ഏനാദിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ 
മരോട്ടിമൂട്ടിൽ പുര യി ട ത്തിനു സമീപം 
കല്ല്കടവ് വലിയതോടിന്റെ വലതുകരയുടെ 
സംരക്ഷണ പണികൾ - 8 . 6 ലക്ഷം 


21,500 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ഡി - യും ഉപരിയും. 

ജല വിഭവ വകു പ്പിലും പൊതു മ രാ മത്തു വകു പ്പിലും 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


3 


- 37 | 2 013 - 14 - ചാത്ത നൂർ നിയോജക 
മണ് ഡ ല ത്തിൽ പര വൂർ തെക്കുംഭാഗം 
CESCP 276- ന് തെക്ക്ഭാഗത്ത് 18 മീറ്ററും 
CESEP 277 - ന് തെക്ക്ഭാഗത്ത് 32 മീറ്ററും 
കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ 
15 ലക്ഷം 


37 ,500 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ 
സബ് ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
കൊല്ലം. 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 3 - നും 
2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,500 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
20 - 2 - 2014, 4 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25- 2 -2014 , 4 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 25- 2 -2014 , 
4 .30 മണി. 


ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാലാവധി - 4 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - സി - യും ഉപരിയും. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി-- 1- നും 3 - നും 
8 മാസം. ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 6 മാസം. 

- ജല വിഭവ വകുപ്പിലും പൊതു മ രാ മത്തുവകു പ്പിലും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവായി നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


നമ്പർ എച്ച്. ഡി.- 1579/ 95. - 

2014 ഫെബ്രുവരി 4. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശാമം, കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മരാമത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പവ്യത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കൊറിയർവഴിയോ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ദർഘാസ് പ്രകാരമുള്ള 
സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ അവരുടെ കരാർ 

ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ പകർപ്പും ലേബർ 
കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ 
നൽകുന്ന നടപ്പുവർഷത്തെ യോഗ്യതാ പ്രമാണം, കൈവശമുള്ള 
പ്രവർത്തിയുടെ കണക്ക്, അവർക്കെടുക്കാവുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ 
സാമ്പ ത്തിക പരിധി, സൊസൈറ്റികൾക്ക് ബാധ ക മായ 
നിബന്ധനകൾ മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രമാണംബന്ധപ്പെട്ട 
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് എന്നിവ ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ദർഘാ സിൽ 
പങ്കെടുക്കുന്നവർ - 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രഥമകരാർ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സിൽ 
പങ്കെ ടു ക്കുന്ന കരാറു കാർ അ വ രുടെ പാൻ കാർഡിന്റെ 
അസ്സൽ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 
കൊല്ലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


- ( ഒപ്പ്) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി.53/ 80 / 5/ ഇഇ / ഐ . ഐ . പി / 2013 - 14 . 

2014 ജനുവരി 29. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടമലയാർ ജലസേചന 
പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1, അങ്കമാലി എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മൽസര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസ് കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ 
വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരെഴുതി മൂദ്രവെച്ച കവറിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന 
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- (1) 


(2) 


8 


9 / ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി . /2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജല സ ചന പദ്ധ തിയുടെ ലാ ലെവൽ 
കനാൽ ചെ . 2500 മീറ്ററിൽ സ്ല യിസും 
നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ ജോലികളും 
- 14 ,75, 000 


36, 900 


പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ ഇൻഡ്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റ്മുഖേന ലഭിക്കുന്നതുമാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത 
ദിവസം അവധി ആയിരു ന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി 
ദിവസം അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കു ന്നതാണ്. 
തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദി 
ആ യിരിക്കും. ദർഘാസ് നിശ്ചിത ദിവസം വൈകിട്ട് 3. 30 
മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാര 
പ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


9 


10 / ഇ . ഇ . ഐ . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജല സേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
ചെ . 24442 മീ മുതൽ 25000 മീ . വരെയുള്ള 
ഇൻ സ് പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ അഭി വ്യ ദ്ധി 

പ്പെടുത്തലും ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റും 
- 5, 00,000 

| 12,500 


10 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


- 11 / ഇ . ഇ . ഐ . ഐ . പി . 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജല സേ ചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
ചെ . 16360 മീ മുതൽ ചെ . 16612 മീ . വരെയുള്ള 
ഇൻ സ് പ ക്ഷ ൻ റോഡിന്റെ അഭി വ്യ ദ്ധി 
പ്പെടുത്തലും ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് പണികളും 
3, 50 , 000 

8 , 800 


(1) 


11 


2 / ഇ . ഇ . / ഐ . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
ചെ . 3150 മീ . മുതൽ 4000 മീ . വരെയുള്ള 
ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ - 
- 15,00,000 

- 37,500 


12/ ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി . / 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജല സേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
ചെ . 25000 മീ മുതൽ 25850 മീ . വരെയുള്ള 
ഇ ൻ സ് പ ക്ഷ ൻ റോ ഡി ന്റെ ചിപ്പിംഗ് 
കാർപ്പെറ്റിടൽ- 15 ,00,000 

37,500 


2 


12 


3 / ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജല സേചന പദ്ധതിയുടെ ലോ - ലെ വൽ 
കനാൽ ചെ . 5010 മീറ്ററിലെ സ് ളൂയി സ് 
നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ ജോലികളും 
- 15, 00,000 


13 / ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജല സേ ചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
ചെ . 25850 മീ മുതൽ 26018 മീ . വരെയുള്ള 
ഇൻ സ് പക്ഷ ൻ റോഡിന്റെ യും അപ്രോച്ച് 
റോഡിന്റെയും അ ഭി വ്യ ദ്ധി പ്പെടുത്തലും 
ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റിടലും -- - 1,80,000 4,500 


37 , 500 


3 


13 


37 ,500 


14 / ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജല സേചന പദ്ധ തിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
ചെ . 16360 മീ മുതൽ 16612 മീ . വരെയുള്ള 
ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2, 00, 000 


25,000 


4 / ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജല സേചന പദ്ധതിയുടെഅങ്കമാലിയിലെ 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും ഐ . ബി . പരിസരവും 
2013 - 14 വർഷത്ത സംര ക്ഷ ണവും 
അറ്റകുറ്റപണിയും - 15,00 ,000 
5/ ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജല സേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
ചെ . 23398 മീ. മുതൽ 24102 മീ . വരെയുള്ള 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് 
പണിയും, കാട് വെട്ടും- 10,00,000 
6 / ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജല സേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
ചെ . 8000 മീ . മുതൽ 9000 മീ വരെയുള്ള 
ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപണികൾ - 10 ,00, 000 
7/ ഇ . ഇ ./ ഐ . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കാടപ്പാറ തുണ്ടം 
റോഡിന്റെ ചെ . 6 .00 കീ . മീ . മുതൽ 6 . 50 
കീ . മീ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ചിപ്പിംഗ് 
കാർപ്പെറ്റ് - 7, 00,000 
- 8 / ഇ . ഇ . ഐ . ഐ . പി ./ 2013 - 14 - ഇടമലയാർ 
ജല സേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 
ചെ . 23074 മീ . മുതൽ 23398 മീ .വരെയുള്ള 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ( ജീപ്പ്ടാക്ക്) 
റീ മറ്റ് ലി ആം ചിപ്പിംഗ് കാർ പ്പ റ്റും , 
കാട് വെട്ടും- 10 ,00,000 


25 ,000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 8, 
11 -ഇവയ്ക്ക് - 2,300 +മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി; ക്രമനമ്പർ 4, 5, 7 
ഇവയ്ക്ക് 1,500 +മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി; ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 
- 1 , 4 0 0 + മൂ ല്യ വ ർ ദ്ധി ത നി കു തി ; ( ക മ ന ന ർ 9 - ന് 
S 1, 000 +മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി; കമനമ്പർ 10 - ന് 700 + 
മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി; ക്രമനമ്പർ 12, 13 ഇവയ്ക്ക് 400 + 
മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന- 19 - 2- 2014 മുതൽ 
21- 2- 2014 ഒരു മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് രജി സ് ട്രേഡ് തപാലിൽ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും-- 26-2 - 2014 , 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26- 2 -2014 , 
3.30 മണി. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ്- ക്രമനമ്പർ 9, 10 , 12 , 13 ഇവയ്ക്ക് 
“ ഡി ക്ലാസ്സ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് “ സി ക്ലാസ്സ്. 


| 6 


17 , 500 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമ നമ്പർ 1, 5 , 
ഇവയ്ക്ക് 9 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2, 8, 12, 13 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 3, 4, 6, 7, 9, 10 , 11 ഇവയ്ക്ക് 12 മാസം. 


25, 000 
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ദർ ഘാസ് ( പമാണ ങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവ ര ങ്ങളും 
ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളുടെ വില 
അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേ ക്ഷി ക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം 
കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യമായി 
എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിസാൻ 
വികാസ് പത്രം എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ 
വില തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ 
കാലാവധി അവ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാല് മാസം 
ആയിരിക്കും. കേരള പൊതുമരാമത്ത് ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ 
നില വി ലു ള്ള മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


കുറിപ്പ് - ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വാങ്ങിയ ശേഷം ദർഘാസിൽ 

പങ്കെടുക്കാത്ത കരാറുകാർക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത 

മായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്. 
( ജി . ഒ . പി . നമ്പർ 15 4 / 7 2 | പി . ഡ ബ് ളി യു . തീയ തി 
തിരുവനന്തപുരം 24 - 7 - 1972 ). 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1, 
അങ്കമാലി. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


നിരതദ്രവ്യം - 32 ,500 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 2,000 + വാറ്റ്. 
പണിതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 9 മാസം. 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
സമയവും - 24- 2 - 2014 മുതൽ 25 - 2 - 2014, 1 മണി വരെ. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 3 - 2014 , 3 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 3 -3 -2014, 
3.30 മണി. 

ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണ മാ യോ , മണിഓർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനു 
വേണ്ടി അട യ്ക്കു ന്ന തുക യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണം തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ തപാൽ 
കൂലി യാ യ 30 ( നി ല വിലുള്ള തപാൽ ചാർജ്ജ്) 
അട യ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ ജല വിഭവ 
വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും, അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടി ല്ലാ ത്തതും ആകുന്നു . ദർഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കാൻ 
ആഗ ഹിക്കുന്ന കരാ റു കാർ ( ലേ ബർ കോൺടാക്റ്റ് ട് 
സൊസൈറ്റി ഉൾ പ്പെ ടെ ) അ വ രുടെ കോൺട്രാക് ട് 
രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ട 
താണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയും 
ആവ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിര ത ദ്രവ്യം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 28 - 4 - 1990 - ലെ 
ജി . ഒ. ( എം .എസ്.)/ 39 / 90 / പി. ഡബ്ലിയൂ . ആന്റ് ടി ഉത്തരവ് 
അനുസരിച്ച് കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടികൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
1989 വർഷത്തിലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
ബോർഡ് നിയമം അനു സ രിച്ച് കരാറു കാരുടെഓരോ 
ബില്ലിൽനിന്നും ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധിയിലേയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 1990 - ലെ 
വർഷത്തിലെ കേരള നിർമ്മാണ ക്ഷേമ നിധി തൊഴിലാളി 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. 21- 11 - 1992 - ലെ ജി . ഒ. 
( എം . എ സ് .) / 96 / 92 പി . ഡബ്ലി യു . ആന്റ് ടി ഉത്ത ര വു 
പ കാ രമുള്ള ഗ്യാരന്റി പിരീ ഡിനെ സംബ ന്ധി ക്കുന്ന 
വ്യവസ്ഥകളും 19 - 8- 1997 - ലെ ജി. ഒ . ( പി ) 84 / 97 / പി. ഡബ്ലിയു . ഡി . 
ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജലവിഭവ വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിനും ബാ ധ ക മാ യിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയ മ ങ്ങളും 
13 - 11- 1997 - ലെ ജി . ഒ. ( എം .എസ് ) 135 / 97 സഹകരണ ഉത്തരവ് 
പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ കരാർ പണികൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് 
സഹ ക ര ണ സാസെറ്റി കൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവ സ്ഥ കൾ പാലിക്ക പ്പെടാത്ത 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കേരള ജല വി ഭവ 
വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും നിലവിലുള്ള മറ്റ് 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധ ക മാ ണ്. യാതൊരു 
കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് ഒന്നായോ 
മൊത്തമായോ നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ നിര സി ക്കു ക യോ 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പി . വി. ഐ . പി . 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ - 1, 

- ( ഒപ്പ്) 
പെരുമ്പാവൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡിബി- 1/ 83. 

| 2014 ഫെബ്രുവരി 10. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പരി യാർ വാലി ഇറി ഗേ ഷ ൻ പാജക്ട് ഡിവി ഷൻ 
നമ്പർ- 1, പെരു മ്പാ വൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് 
കേരള പൊതു മരാമത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ( സിവിൽ 
വർക്കുകൾ സി - യും അതിനുമുകളിലും, ഇലക്ട്രിക്കൽ ബി - യും ) 
മത്സര ദർഘാസുകൾ, പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു 

കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് 
മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി 
രിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരമോ, നേരിട്ടോ ഉള്ള 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനദിവസം അവധിയായാൽ 
അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ തീയതിയിൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 3. 30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ, 
അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 42/ ഇ . ഇ .1/ പി. വി . ഐ . പി . 2013 - 14 - പി . വി . ഐ . പി . 
പ്ലാമുടി എം. ഡി. കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചെയിനേജ് 4100 മീറ്റർ 
തുടങ്ങി 49 00 മീറ്റർ വരെയുള്ള നിർമ്മാണ 
വേലകൾ - 13,00,000 . 


25th FEB . 2014] 
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കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല സേചന വകു പ്പിലെ 
ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


നമ്പർ - 1 / 2013 - 14 . 


2014 ജനുവരി 29. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജലസേചന വകുപ്പ് ആലുവ 
അഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
താഴെപ്പറയുന്ന തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്ത മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അന്നേ ദിവസം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വൈകുന്നേരം 
4. 30 - ന് തദ വ സ ര ത്തിൽ ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും 
കാര ണ ത്താൽ നിശ്ചിത ദിവസം അ വ ധി യാ യാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തു ക യും - 1/ എ ഇ ഇ / എ / 2 0 13 - 14 - ക ണ ന ന ക ട വ് 
പാല ത്തിന്റെ ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതിന് 1 - 4 - 2014 മുതൽ 
31 - 3 - 2015 വ രെ - 4 , 50, 684. 


നിരതദ്രവ്യം - 45,100 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,000 + വിൽപ്പന നികുതി. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി - 4- 3 - 2014. 


ചു ങ്കം പിരി ക്കു ന്ന തിനുള്ള അ വ കാശം 19 - 2 - 199 2 
സർക്കുലർ പരസ്യപ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകൾക്ക് വി ധ യ 
മായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആലുവ അഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ 
സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് തീയതി 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർ ഘാ സി നൊപ്പം ദർ ഘാസ് ക്ഷണിച്ചി രി ക്കുന്ന 
കാലയളവിൽ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വണ്ണം സാധുതയുള്ള 
വരു മാ ന നികു തി അ ടച്ച് സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. 

- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രജിസ്റ്റേർഡ് കരാറുകാർ 
അല്ലാത്തവർ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തഹശീൽദാരിൽ 
കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈ ദർഘാസിന്റെ 
ആവശ്യത്തിലേക്ക് 1- 2 -2014-നുശേഷം വാങ്ങിയ 50,000 - ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
അസ്സൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

പാലത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ചുങ്കം 
പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഏതെങ്കിലും ഒരുവശത്തു 
നിന്നുമായിരിക്കും. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
അഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സബ്ഡിവിഷൻ, എറണാകുളം, 

- എഞ്ചിനീയർ, 
ആലുവ. 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ടി. എൻ. 86 / 2014 . 

2014 ജനുവരി 30. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജലവിഭവ വകുപ്പ് ആലുവ 
ഇറിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് 7 - 3- 2014 -ാം തീയതി വൈകിട്ട് 
3 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറു 
കാരിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാ 
സുകൾ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . താഴെ 
പറയുന്ന തീയതി സാധാരണ തപാലിലോ സ് പീഡ് 
പോസ്റ്റിലോ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു 
ക യു ള്ളു . നേരിട്ടോ കൊറിയർ വഴിയോ ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യ റോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മേൽപ്പറഞ്ഞ ദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായൽ 
അടു ത്ത പ്ര വർത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയം വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 1/ എഇഇ / 2013 - 14 - പെരിയാറിന് കുറുകെയുള്ള 
മഞ്ഞു മ്മൽ ബിഡ് ജ് കം റഗു ലേറ്ററിന്റെ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2,00, 000 . 

നിരതദ്രവ്യം- 5,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 400 + വി. നി . 
ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതി - 3- 3- 2014, 4 - 3 - 2014. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 7- 3 -2014. 
പ്രവൃത്തിതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ഡി - യും അതിന് മുകളിലും. 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വിശ ദ വിവ രങ്ങ ളും 
ആലുവ ഇറിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്നും മേൽ സൂചിപ്പിച്ച തു പ്രകാരം ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറു കാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം 
കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 
- ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത രൂപത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത 
ദർഘാസുകളും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ മാറ ത്ത ക്ക വി ധ ത്തിൽ നിശ്ചിത നിര ത ദ വ്യം 
കെട്ടിവെക്കാത്ത ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ഈ ദർഘാ സിന് കരാ റു കാ രുടെ ക്ലാസ് ബാധ ക 
മല്ലാത്തതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചീനീയർ, അഡീഷണൽ 
സബ് ഡിവി ഷൻ, എറണാകുളം, ആലു വയുടെ പേരിൽ 
വാങ്ങിയതും അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് എപ്പോൾ വേണ മെ ങ്കിലും 
മാറ്റ ത്തക്ക വിധം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടു ള്ള തു മായ 
നിരതദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ഇറിഗേഷൻ (ഇൻവെ .) സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് 
ആലുവ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാ സു ക ളോ ടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 


25th FEB . 2014] 


IRRIGATION DEPARTMENT 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി . 3 / 98 - 99. 


2014 ഫെബ്രുവരി 1. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 3 - 2014 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - " സി യും അതിനു മുകളിലും. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - ക്രമ നമ്പർ 1 - ന് 
9 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം. 

കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 - ന്റെ മുദ്ര പത ത്തിൽ 
ജല സേചന വകു പ്പിന് ബാധകമായ പാഥ മിക കരാറും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ 
സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990 - ലെ 
കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. 

- തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർ ഘാ സു ക ളോ ടൊപ്പം ജി . ഒ . ( എം . എസ്. ) 135 / 97, 
കോപ്പറേറ്റീവ്, തീയതി 13 - 11 - 1997 - ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ 
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ആലുവ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യത 
ഉള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാർ, നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് 
വിധേയ മായി യോഗ്യ ത യുള്ള അംഗീകൃത തൊഴിലാളി 
സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരു വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . തപാൽ 
വകുപ്പുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ കാര്യാലയം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ / അവരുടെ നോമിനികളുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്നതും തുറ ക്കു ന്ന തു മാ യി രി ക്കും . മറ്റു 
നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 
കമ - ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
1 60/ ഇ . ഇ2/ പി . വി. ഐ . പി. / 2013 - 14 

പി. വി. ഐ . പി . - ആലുവ ഇൻസ്പെക്ഷൻ 
ബംഗ്ലാവിന്റെ സാനിട്ടറി, വാട്ടർ സപ്ലെ, 
ഫർണീച്ചർ, ചുറ്റുമതിൽ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ 
പണികൾ - - 15, 00,000 

37,500 
2 61 / ഇ . 02/ പി. വി. ഐ . പി. 2013 - 14 

ടി ആലുവ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗ്സിന്റെ നവീകരണ 
പ്രവർത്തികൾ - 5, 00 ,000 

12 ,500 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പെരിയാർ വാലി 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 2, 

( ഒപ്പ്) 
ആലുവ - 683 108. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി. ടി.എൻ. 1/99 - 3/ 2013 - 14 . 2014 ഫെബ്രുവരി 5. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട 
ജല സേ ചന മദ്ധ്യ മേ ഖലാ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച് 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് 
സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയിമാത്രംക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ത പാ ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മ സത്തിന് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവീസിലും നേരിട്ടും 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന തല്ല . 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ സ്വീക രിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോ തൽ സ മ യം ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
കരാ റു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . 
ഏ തെ ങ്കിലും കാ ര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം 
അ വ ധി യാ യിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അത് സ്വീക രി ക്കു ന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം 
വരെയായിരിക്കും. 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


3 62 / ഇ . ഇ2/ പി. വി. ഐ . പി . | 2013 - 14 

ടി ആലുവ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നവീകരണ 

പ്രവർത്തികൾ - 3,65,000 
4 63/ ഇ . 02/ പി . വി. ഐ . പി . | 2013 - 14 

ടി ആലുവ പി . വി . ഐ . പി . കോളനിയിൽ 
ബി ടൈപ്പ് ( ഒന്നുമുതൽ ആറുവരെ) 
ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ റീ -വയറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ - 

" 5, 00,000 
5 64 / ഇ . 02/ പി . വി. ഐ . പി . | 2013 - 14 

ടി ആലുവ പി . വി. ഐ . പി . കോളനിയിൽ 
ബി ടൈപ്പ് (7 മുതൽ 12 വരെ) ക്വാർട്ടേഴ്സു 
കളുടെ റീ - വയറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ - 
" 5, 00,000 


9 , 150 


12 , 500 


12 , 500 


ദർ ഘാസ് പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
S 2, 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 1,000 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 800 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 3- 3 - 2014, 1 മണി വരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 -3 - 2014 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


- 38 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി./ 2013- 14 
ഒ രു പ ഞ്ചാ യ ത്തി ൽ ഒ രു കു ള ം 
പു ന രു ദ്ധ ാ ര ണം - ഇ ടു ക്കി ജില്ല - 

പ രി യാ ർ നദീ ത ടം - സേ നാ പതി 
പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നമ്പർ 5 -ലുള്ള 
കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 24, 59,559 


50,000 
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2 


12 


39 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി . 2013 - 14 
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 
3 -ാം വാർഡിലെ പാറ ക്ക ൽ പറമ്പ് 
പണ്ടാരകൊളമ്പുകുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
വേലകൾ - Y 16 ,40, 000 


49/എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2013 - 14 
എ റ ണാ കു ളം ജില്ല യി ൽ കളമശ്ശേരി 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വാർഡ് നമ്പർ 7 - ൽ 
കാവുങ്ങൽക്കാവ് തോടിന് സമീപം കളമശ്ശേരി 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ മെയിൻ കനാലിന്റെ 
സംരക്ഷണ വേലകൾ - 20, 00 ,000 


41,000 


50, 000 


13 


40 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2013 - 14 - 
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കിഴ ക്ക ഞ്ചേരി 
പ ഞ്ചാ യ ത്തിലെ 21 -ാം വാ ർ ഡിൽ 
കറ്റുകുളങ്ങരയിലുള്ള കല്ലുകുളങ്ങര ക്ഷേത 
കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ 
- 23,30 , 000 


50,000 


14 


50,000 


50 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2013 - 14 
എ റ ണാ കു ള ം ജി ല്ല യി ൽ ആരക്കുഴ 
പഞ്ചായത്ത് 7 -ാം വാർഡിൽ മറ്റപ്പിള്ളിൽ 

തോടിന്റെ പു ന രു ദ്ധാ ര ണ വും പുത്തൻ 
കണ്ട ത്തിൽ ത്താഴം തോടിന്റെ പാർശ്വ 
സംരക്ഷണ പണികളും - 19 ,00 ,000 

47 ,500 
51 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2013 - 14 
എ റ ണാ കു ള ം ജി ല്ല യി ൽ കുന്നുകര 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ കിഴക്കെ ബ്രാഞ്ച് 
കനാലിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ 
വേലകൾ - 21, 56,000 

50, 000 
- 52/ എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി . 2013 - 14 
എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മാറാടി പഞ്ചായത്ത് 
3 - 4 -ാം വാർഡിൽ കുരുക്കുന്നപുരംപള്ളിക്കു 
സമീപം കടുവേലിപ്പാടം തോടിന്റെ പാർശ്വ 
ഭിത്തി സംരക്ഷണ വേലകൾ - 19 ,50, 000 48 ,750 
53/ എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2013 - 14 
ചെറുകിട ജല സേചനം - മുൻഗണ നാ 
പ്രവൃത്തികൾ ത്യശ്ശൂർ ജില്ല - ആളൂർ 
പഞ്ചായത്തിലെ ഉറുമ്പുകുന്ന്എൽ. ഐ . 
സ്കീമിന്റെ പുന രു ദ്ധാ രണം - 17, 35,000 43, 400 


- 5 


- 41/എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി. സി ./ 2013 -14 
ചെറുകിട ജല സേചനം-മുൻഗണനാ 
പ്രവൃത്തികൾ- ഇടുക്കി ജില്ല - മരിയാപുരം 
പഞ്ചായത്തിൽ എംബായിൽ പടിഭാഗത്ത് 
മ രി യാ പു രം തോട്ടിൽ ഒരു ചെക്ക് 
ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം - 20,00, 000 
42/ എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി. / 2013 - 14 
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കോങ്ങാട് 
പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 11 - ാ ം വാ ർ ഡി ല 
മണ്ണാംതറയിൽ ചിറക്കാട്ടുകുളത്തിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണം- 25,00,000 
43 / എസ് . ഇ . എം . എ . സി . സി ./ 2013 - 14 
പാ ല ക ാ ട് ജില്ല യി ല ഒറ്റ പാലം 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വാർഡ് നമ്പർ 35- ലെ 
വെട്ടം പാറകുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - 
19 , 70 , 000 


15 


50,000 


16 


49 , 250 


17 


പുനർ ദർഘാസ് 
35/ എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2013 - 14 
ഒ രു - പ ഞ്ച ാ യ ത്തി ൽ ഒ രു ക ള ം 
പുനരുദ്ധാ ര ണം - 2 013 - 14 -തൃശ്ശൂർ ജില്ല - 
ചാലക്കുടി നദീതടം - പൊയ്യ പഞ്ചായത്തിൽ 
മംഗലംകുളം - 18,57,204 


46,450 


44 / എസ് . ഇ . എം . എ . സി . സി . / 2013 - 14 
എറ ണാ കുളം ജില്ല യിൽ ആല ങ്ങാട് 
( ഗ ാ മ പ ഞ്ച ാ യ ത്തി ൽ - ച ര പ ാ ട ം 
പുളിയാംപിള്ളിക്കുവേണ്ടി ഒരു ഡയിനേജ് 
ട്രഞ്ചിന്റെ നിർമ്മാണം - 18, 00 ,000 

45,000 
45/ എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2013 - 14 
തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് 
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പാഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിൽ 
ദേവസ്സിപ്പടിയിൽ പാഞ്ഞാൽ തോടിനു 
കു റു കെ ടാക്ട ർ ( ബി ഡ്ജി ന്റെ യും 
സൂയിസ്സിന്റെയും നിർമ്മാണം - 21,00, 000 50,000 
46/ എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2013 - 14 
ടാങ്കു ക ളു ടെ യും കു ള ങ്ങ ളു ടെ യും 
പുനരുദ്ധാരണം - 2012 - 13 -തൃശ്ശൂർ ജില്ല - 
ഭാരതപ്പുഴ നദീതടം- വേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 

കോതകുളം (പുനർ -ദർഘാസ്) - 20, 83,901 50,000 
47 / എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2013 - 14 
ത്യശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 
രാമൻകുളത്തിന്റെ പുന രു ദ്ധാ രണം 
s 21,50, 000 

50 ,000 


- ദ ർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
S 3,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2, 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് 3,500 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4 , 6 , 11 , 12 , 15 ഇവയ്ക്ക് 
- 3 , 000 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 5 - ന് 3 ,800 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 7 , 16 ഇവയ്ക്ക് 2 ,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8, 9 
ഇവയ്ക്ക് 3, 200 + വാറ്റ് , കമനമ്പർ 10 , 14 ഇവയ്ക്ക് 
- 3 , 3 0 0 + വാറ്റ് , കമ ന മ്പർ 13 - ന് 2 , 9 0 0 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 17 - ന് 2, 800 + വാറ്റ്. 


10 


- ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- കമനമ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ 24 - 2 - 2014 രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ 25 - 2 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 
7 മുതൽ 12 വരെ 3 -3 - 2014 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 4 - 3 - 2014 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 13 മുതൽ 17 വരെ 10 -3 - 2014 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 11- 3- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


48/ എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി . / 2013 - 14 
എ റ ണാ കു ള ം ജി ല്ല യി ൽ പൂ ത്യ ക്ക 
പഞ്ചാ യ ത്തിലെ ഐക്കരനാട് എൽ. ഐ . 
സ്കീമിന്റെ ചീക്കടക്കുഴി പാടശേഖരത്തിന്റെ 
പാർശ്വ സംരക്ഷണം - 20, 00 ,000 

50,000 


- ദ ർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമ യ വും - കമ ന മ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ 4 - 3 - 2014 , 
3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 7 മുതൽ 12 വരെ 11 - 3 - 2014 വൈകിട്ട് 
3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 13 മുതൽ 17 വരെ 17 - 3- 2014, 3 മണി 
വരെ. 
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ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - ക്രമനമ്പർ 
1 മുതൽ 6 വരെ 4 - 3 - 2014 , 3 . 30 മണി, കമ ന മ്പർ 7 
മുതൽ 12 വരെ 11 - 3 -2014, വൈകിട്ട് 3. 30 മണി, ക്രമനമ്പർ 
13 മുതൽ 17 വരെ 17 - 3 - 2014, 3.30 മണി. 

കരാ റു കാ രുടെ വിഭാഗം " ബി ക്ലാസും അ തിനു 
മുകളിലും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പു 
വച്ചി രി ക്കുന്ന ഓഫീ സ റുടെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
- 100 ( നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
അടക്കം ചെയ്തി രി ക്ക ണം . നിര ത ദ്രവ്യം സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധ ത്തിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിര ത ദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാ ളി ക്ഷേമ നിധി 
നിയമത്തിലെ (2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചെലവിന്റെ 1 % നിർ മ്മാ ണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
ഫണ്ടിലേക്ക് അടയ്ക്കുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജല സേചന വകു പ്പിലെ 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വി ലു ള്ള എ ല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


No, DB .TN/ 1/ 99 -3 /2013 -14, | 5th February 2014. 

The Superintending Engineer, Minor Irrigation 
Central Circle , Ernakulam on behalf of the Governor of 
Kerala invites competitive tenders in sealed covers 
superscribing the name of works from eligible contractors 
registered in Kerala P. W . D ./ Irrigation Department. 


4 41/ SEMICC/2013- 14 - Priority works under 

M .I. in Idukki District - Construction of 
check dam at Mariyapuram thodu in 
Embrayilpadibhagam in Maripuram 
Panchayath - 20 ,00 ,000 

50,000 
5 42 /SEMICC / 2013 - 14 — Improvements to 

Chirakkattukulam in Ward 11 at Mannanthara 
in Kongad Panchayath in Palakkad 
District - 25,00,000 

50,000 
6 43 /SEMICC /2013 - 14 — Improvements to 

Vettamparakulam in Ward No. 35 in 
Ottappalam Municipality in Palakkad 
District - - 19 ,70 ,000 

49 ,250 
7 44 /SEMICC /2013 - 14 — Construction of a 

drainage trench for Cherappadam 
Puliyampilly in Alangad Grama 
Panchayath in Ernakulam District , 
- 18.00 ,000 

45,000 
- 8 457 S E MICC / 2 0 1 3 - 14 - Thalappilly 

Taluk Special Package — Construction of 
sluice and tractor bridge across 
Panjal thodu at Devassy pady in Panjal 
Panchayath of Thrissur District 
( Re-tender ) - 21, 00 ,000 

50,000 
9 46/ S E MICC/ 2 013 - 14 - Renovation 

of Tanks and Ponds 2012 - 13 Thrissur 
District - Bharathapuzha River Basin 
Kothakulam in Velur Panchayath 
(Re -tender) " 20,83 , 901 

50,000 
-- 47 / SEMICC/ 2 013 - 14 - Improvements 

to Raman kulam in Kattur Panchayath in 
Thrissur District (Re -tender ) — 21,50 ,000 50 ,000 
48/SEMICC/2013 -14 - Side protection works 
of Cheekadakuzhy padasekharam in 
Aikkaranadu L . I. Scheme in Poothrikka 
Panchayath Scheme in Ernakulam District 
S 20,00, 000 

50,000 
49 /SEMICC / 2013 -14 — Protection work of 
main canal of Kalamassery L . I. Scheme near 
Kavunkalkavu thodu in Ward No . 7 of 
Kalamassery Municipality Scheme in 
Ernakulam District — 20 ,00 ,000 

50,000 
50 / SEMICC/ 2013 - 14 - Rehabilitation of 
existing Irrigation system - Improvements to 
Mattappillil thodu and protecting the side of 
puthenkandathilthazham in Ward No.7 of 
Arakkuzha Grama Panchayath Scheme in 
Ernakulam District - " 19, 00 ,000 

47,500 
- 51/ SEMICC/ 2013 - 14 - Urgent improvements 

to eastern branch canal of Kunnakara L . I. 
Scheme in Ernakulam District 
s 21,56, 000 

50,000 


Tender forms will be issued and received as detailed 
below . Tenders will be received by Registered Post/Speed 
Post only . Tenders submitted directly or by Courier 
Service will be rejected . The tenders received after the 
stipulated date and time due to postal delays or any other 
reason will not be considered . 


SI. 
No . 


EMD 


Tender No. and Name of 
Work with Estimate P. A . C . 


- 


( 1 ) 


- ( 2 ) 


1 38 / SEMICC/2013 -14 -- Renovation of one 

pond in each Panchayath -Idukki District 
Periyar River Basin - Construction of pond 
in Ward No . 5 of Senapathy Panchayath 
" 24,59,559 


50, 000 


2 


201 


39 / SEMICC/ 2013 -14 - Improvement works 
of Pandarakolumbukulam at Parakkal 
Parambu of Ward No. 3 in Tarur Panchayath 
in Palakkad District - 16, 40 ,000 


41 , 000 


t 


40 /SEMICC/2013 -14 - Improvement works 
to Kattukulangara kshethrakulam at 
Kattukulangara of Ward No . 21 in 
Kizhakkenchery Panchayath in Palakkad 
District 23, 30 ,000 


50,000 
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( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


15 52 / SE MICC / 2013 - 14 - Side protection 

works to Kaduvelipadam thodu near 
Kurukkunnapuram church in Ward No. 3 & 4 
of Marady Panchayath Scheme in Ernakulam 
District - - 19 ,50 , 000 


Superintending Engineer, Minor Irrigation Central Circle , 
Ernakulam . Tenders without sufficient E . M . D . and 
preliminary agreement will be summarily rejected . As per 
1989 Kerala Construction Workers Welfare Fund Rule (2 ), 
the Contractor is liable to remit 1 % of the total 
expenditure of work done towards the KCWW Fund . All 
rules and regulations of tenders prevailing in the Irrigation 
Department/PWD are applicable to this tender also . 


48 , 750 


- 53/ S E MICC/ 2 013 - 14 - Priority works 

under M .I. in Thrissur District - Improvements 
to L .I. Urumbukunnu in Aloor Panchayath 
- 17, 35, 000 


43 , 400 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Minor Irrigation Central Circle , 
Ernakulam , Civil Station , 
Kakkanad , Pin -682 030 
Phone- 0484 -2426470 


Re- Tender 


17 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 


35 / S E MIC C / 2 0 1 3 - 14 - Renovation of 
one pond in each Panchayath - 2013- 14 - 
Thrissur District - Chalakudy River Basin - 
Mangalamkulam in Poyya Panchayath 
S 18,57 , 204 

- 46,450 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Cost of tender forms — 3, 700 + VAT for Sl. No. 1 ; 
" 2 , 500 + VAT for Sl. No. 2 ; " 3,500 + VAT for Sl . No. 3 ; 
- 3 ,000 + VAT for Sl. Nos. 4, 6, 12, 15 ; - 3, 800 + VAT for Sl. 
No . 5 ; " 2 , 700 + VAT for Sl . Nos. 7, 16 ; " 3 , 200 + VAT for 
Sl . Nos. 8 , 9 ; - 3 , 300 + VAT for Sl . Nos . 10, 11 ,14; 
S 2, 900 + VAT for Sl . No . 13 ; " 2 ,800 + VAT for Sl . No . 17 . 


Date and time of sale of tender forms— 24 - 2 - 2014 , 
10 a. m . to 25- 2 - 2014, 1 p . m . for Sl . Nos. 1 to 6 ; 3 -3 - 2014, 
10 a. m . to 4- 3 - 2014, 1 p . m . for Sl. Nos. 7 to 12; 10 -3 - 2014, 
10 a . m . to 11 - 3 -2014, 1 p . m . for Sl. Nos.13 to 17. 


Last date and time of receipt of tender forms 
4 - 3 - 2014 , upto 3 p . m . for Sl . Nos. 1 to 6 ; 11 - 3 - 2014 upto 
3 p. m . for Sl. Nos.7 to 12 ; 17 -3 -2014 upto 3 p. m . for 
Sl. Nos.13 to 17 . 


Date and time of opening of tenders - 4 - 3 - 2014 at 
3 .30 p . m . for Sl . Nos.1 to 6 ; 11 - 3 -2014 at 3 .30 p . m . for 
Sl. Nos. 7 to 12 ; 17 - 3 - 2014 at 3 . 30 p . m . for Sl. Nos. 
13 to 17. 


നമ്പർ 3/ EE / 2013 -14. 

2014 ജനുവരി 29. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ 
പാജക്റ്റ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2, ചാലക്കുടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
- എഞ്ചി നീ യർ താഴെ പ്പ റയുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് കേര ള 
ജലസേചന / പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
അർഹരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി 
മുദ്രവച്ച് പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ 
- ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ 
പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് അന്നേദിവസം 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ, പാജ ക് ട് - 2 , 
തിരു വ ന ന്ത പുരം 18 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കു ലർ നമ്പർ 
3759/ 04/ D5( 3 ) CIR അനു സരിച്ച് ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് 
മുഖേന രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് പോ സ്റ്റായി ലഭി ക്കു ന്ന 
ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേര് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസ് കവറുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം 
ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ അവ ധി യാ യാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ട 
താണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 

ഗവൺമെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ 16 - 1 - 2012 -ാം 
തീയ തി യിലെ ഓർഡർ നമ്പർ 25935 / MPI/ 11/ 
ജലവിഭവ വകുപ്പ് പ്രകാരം ടെണ്ടർ ഫോറം കരസ്ഥമാക്കുന്ന 
എല്ലാ കോൺട്രാക്ടർമാരും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാ 
സിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർച്ചയായി 
3 വർക്കിന്റെ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന 
കോൺടാക്ടർമാരെ ആവ ശ്യ പ്പെടുന്ന കാല യ ളവ് വരെ 
( യഥാസമയം 3 മാസം മുതൽ 6 മാസം വരെ) ദർഘാസിൽ 
പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതേ 
സമയം തുടർച്ചയായി 5 വർക്കുകൾക്കോ അതിൽ കൂടുതലോ 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവരുടെ 
രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ നിഷേധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

- ദർഘാ സു കൾ വിത രണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 
കോൺട്രാക്ടർമാർ നിർബന്ധമായും ഒറിജിനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ 
കാർഡ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

- 20 ശതമാനമോ അതിൽ താഴെയോ എസ്റ്റിമേറ്റ് റേറ്റ് 
- കോട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കു കൾക്ക് നിർബ ന്ധ മായും 
പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരന്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Class of Registration of Contractors — ‘ B and above . 
Time of Completion — 6 Months. 

Tenders will be opened by the Superintending 
Engineer or the Officer authorized by her in the presence 
of the tenderers or their authorized agents present at that 
time. If the last date of receipt of tender happens to be a 
holiday, tenders will be received and opened on the next 
working day . The firm period of the tenders will be 
4 months from the date of receipt of the tender. 


Tender documents and other details of tenders can 
be obtained from the office of the undersigned . Tender 
documents sold to one party are not transferable to 
another. Written application quoting Registration Number 
and enclosing Registration Card should be produced for 
obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed 
with a preliminary agreement in Stamp Paper worth - 100 
and sufficient E .M . D . pledged in favour of 
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കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ജോലി ക ളു ടെയും വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ അട ങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് 
സ ഹ ക ര ണ സംഘ ം അ സി സ്റ്റന്റ് രജി സ് ടാ റുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി നിയ മ ത്തിന്റെ 8/ 3 വകുപ്പ് ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


1 സി . ആർ. ഡി . സ്കീം സബ് ഡിവിഷൻ 

നമ്പർ 2 ചാലക്കുടിക്കുവേണ്ടി തുമ്പൂർമുഴി 
വിയറിന്റെ u/s- ലെ ചെക്ക് ഡാം നമ്പർ 1- ന്റെ 

പ്രാഥമിക സർവെ പ്രവർത്തികൾ - 5, 00,000 12,500 
- സി . ആർ. ഡി . സ് കീം സബ് ഡിവി ഷൻ 
നമ്പർ 1 ചാലക്കുടിക്കുവേണ്ടി തുമ്പൂർമുഴി 
വിയറിന്റെ u/s- ലെ ചെക്ക് ഡാം നമ്പർ 2 - ന്റെ 

പ്രാഥമിക സർവെ പ്രവർത്തികൾ – 5, 00,000 12,500 
3 സി . ആർ. ഡി . സ് കീം കെ . വി . മെയിൻ 

കനാലിന്റെ സ്പൗട്ട് നമ്പർ 16 - ൽ നിന്ന് 
പാലമുറിയിലേക്കുള്ള ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ 
അടി യ ന്തി ര പ നരുദ്ധാ ര ണ പ ണികൾ 
S 3,50,000 

8,750 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1, 2 
ഇവയ്ക്ക് - 1, 000 + വാറ്റ്; ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 700 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളു ടെ വിൽപ്പന തീയതിയും 
സമയവും 3- 3- 2014 തീയതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ മാത്രം. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പമാണ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 7 - 3 - 2014 , 2 മണിവരെ. 


No. 3/EE/2013 -14. 

29th January 2014. 
The Executive Engineer, Idamalayar Irrigation Project 
Division No. II, Chalakudy on behalf of the Governor of 
Kerala invites competitive tenders in sealed covers 
superscribing the names of works from deserved 
Contractors registered in Kerala Irrigation /Public Works 
Department. Tenders will be opened by the Executive 
Engineer or the officer authorized by him in the presence 
of tenderers at 3 p . m . on 7 - 3 - 2014 . As per the Circular 
Number 3759/04 /D5/(3 ) CIR of the Chief Engineer, Project- II, 
Thiruvananthapuram dated 18 - 6 - 2004, tenders will be 
received by registered post only. The name of work must 
be written legibly over the tender cover otherwise this will 
not be considered . If the last date of receipt of tender 
happens to be holiday , tenders will be received and 
opened on the next working day. The tenders received 
after the stipulated date and time due to postal delay or 
any other reason will not be considered . 

As per Order No. 25935 /MPI/ 11 /WRD dated 
16 - 1 - 2012 of Principal Secretary to Government it must be 
made compulsory for all Contractors who procure the 
tender forms to submit the tender with required EMD . 
Those who fail to submit tenders consecutively for 
3 works may debarred from participating the tender for a 
stipulated period of time ranging from 3 months to 
6 months and those who fail to submit the tenders 
consecutively for 5 works or more must be denied renewal 
of registration . 

It is to be made compulsory to produce the original 
registration card (Form III) while issuing the tender forms 
to the Contractors . 

Performance guarantee should be insisted for all 
works quoted at 20 % or below estimate rate . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 7 - 3 - 2014, 
3 മണി. 


- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " സി യും അതിനുമുകളിലും. 

പവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 1, 2 
ഇവയ്ക്ക് 9 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 6 മാസം. 


EMD 


| Sl. 
No. 


Name of Work with 

Estimate Amount 


പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ , ബി എന്നീ ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. 

ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാ വു ന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
( പമാ ണ ങ്ങ ൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണ മാ യോ 
മണിയോർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിതവിഭാഗം 
കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ വിൽപ്പന തീയതിയിൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 

കൈമാറാൻ പാടു ള്ള തല്ല. കേരള ജല സേചന വകുപ്പിൽ 
നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥ കളും ഇതിനും 
ബാധ ക മാ യിരിക്കും. ദർഘാ സു കളോടൊപ്പം നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിലുള്ള പ്രകാരം 100 - ന്റെ മുദ്രകടലാസിൽ 
തയ്യാ റാ ക്കിയ പിലി മി നറി എഗി മെ ന്റ് അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റിന്റെ മാതൃക 
ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടു ണ്ട്. 
നിര ത ദ വ്യ മായി എടുക്കുന്ന നാ ഷ ണൽ സേവിംഗ് സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിസാൻ വികാസ് പ്രത എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യറുടെ പേരിൽ പണ യ പ്പെ ടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . 
തൊഴി ലാളി സഹ ക രണ സം ഘ ങ്ങ ൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാ സിനോടൊപ്പം അവരുടെ കവ ശ മുള്ള എല്ലാ 


12,500 


- 1 CRD Scheme - Preliminary survey work 

for check dam No. 1 upstream side of 
Thumburmuzhy weir for sub division No.II 

Chalakudy - 5,00, 000 
2 CRD Scheme - Preliminary survey work 

for check dam No.2 upstream side of 
Thumburmuzhy weir for sub division No.I 

Chalakudy — 5 ,00 ,000 
3 CRD Scheme — Urgent rectification works 

to the leading channel starting from 
spout No. 16 of K . V . main canal to 
Palamuri _ " 3 , 50 ,000 


12,500 


8 ,750 


25th FEB . 2014] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


125 


Cost of tender form — 1 ,000 + VAT for Sl. Nos . 1, 2 
" 700 + VAT for Sl. No . 3 


മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വ്യക്തമായി 
രേഖപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസ് കവറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർ ഘാ സു കൾ തുറ ക്കു ന്ന ദിവസം ഏതങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
അ വ സാന തീയതി യായി കണ ക്കാ ക്കേ ണ്ട താണ്. 
ത പാ ലിൽ വരാവുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് കരാറു കാ രൻ 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 


Date and time of issue of tender form — 3 - 3 - 2014 , 
10 a . m . to 1 p . m . 

Date and time of receipt of tender form - 7 - 3 -2014, 
10 a . m . to 2 p. m . 

Date and time of opening of tenders — 7 - 3 - 2014 , 
3 p . m . 

Class of contractor - " C and above. 

Time of completion — 9 months for Sl. Nos . 1, 2 , 
6 months for Sl. No. 3. 

Tenders will be available to the Contractor s of 
" A Class or " B Class Registration of PWD . 

Tender documents and other details of tender can be 
obtained from the office of the undersigned for the 
Contractor s who had deposited the cost of tender form 
as ready cash or money order . Tender documents sold to 
one party are not transferable to another. Written 
application quoting registration number and enclosing 
registration card should be produced for obtaining the 
tender forms. Tender should be enclosed with a 
Preliminary Agreement in Stamp Paper worth " 100 and 
sufficient EMD pledged in favour of Executive Engineer, 
IIP Division No. II Chalakudy . Tenders without sufficient 
EMD and Preliminary Agreement will be summarily 
rejected . Model of Preliminary Agreement is shown in the 
office Notice Board . The EMD taken as National Savings 
Certificate /Kissan Vikas Pathra also must be pledged in 
favour of Executive Engineer. As per 1989 Kerala 
Construction Workers welfare fund rule(2 ) the Contractor 
is liable to remit 1 % of the total expenditure of work done 
towards the KCWW Fund . All rules and regulations of 
tenders prevailing in the Irrigation Department are 
applicable to this tender also . 


- ഗവൺമെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ 16 - 1- 2012 -ാം 
തീയ തി യിലെ ഓർഡർ നമ്പർ 25935 / MPI/ 11 
ജലവിഭവ വകുപ്പ് പ്രകാരം ടെണ്ടർ ഫോറം കരസ്ഥമാക്കുന്ന 
എല്ലാ കോൺട്രാക്ടർമാരും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാ 
സിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർച്ചയായി 
3 വർക്കിന്റെ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന 
കോൺടാക്ടർമാരെ ആവ ശ്യ പ്പെടുന്ന കാലയളവ് വരെ 
( യഥാസമയം 3 മാസം മുതൽ 6 മാസം വരെ) ദർഘാസിൽ 
പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതേ 
സമയം തുടർച്ചയായി 5 വർക്കുകൾക്കോ അതിൽ കൂടുതലോ 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവരുടെ 
രജി സ്ടേ ഷൻ പുതുക്കൽ നിഷേധിക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. 
ദർ ഘാ സു കൾ വിത രണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 
കോൺട്രാക്ടർമാർ നിർബന്ധമായും ഒറിജിനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ 
കാർഡ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും സി . ആർ. ഡി . 
സ് കീം കല്ലേറ്റുംകര ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയിനേജ് 2/ 200 
കി . മി - നും 2 / 800 കി . മി - നും ഇടയിൽ സംരക്ഷണകല്ലുകൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ 2,36,500. 


നിരതദ്രവ്യം - 6,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - " 500 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന തീയ തിയും 
സമയവും 3 - 3 - 2014, 1 മണി 


- പൂ രി പ്പിച്ച ദർഘാസ് പമാണ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 5 -3 - 2014 , 2 മണി 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 5 - 3 - 2014 
3 മണി. 


Office of the Executive Engineer, 
IIP Division No . II , 
Chalakkudy. 


( Sd.) 
Executive Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ T. N . 4/ AEE / 2013 - 14 . 


2014 ഫെബ്രുവരി 4. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഇറി ഗേ ഷൻ സബ് 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ-I, ചാലക്കുടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ താഴെപറയുന്ന പവ്യ ത്തിയ് ക്ക് കേര ള 
ജലവിഭവ / പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പിൽ രജിസSഷനുള്ള 
അർഹരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി 
മുദ്രവച്ച് പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാ ന ത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി ദർഘാസുകൾ താഴെ 
പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 - ന് അന്നേദിവസം 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ, പാജ ക് ട് - II , 
തിരു വ ന ത പ രം 18 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കു ലർ നമ്പർ 
3759/04/D5( 3) CIR അനുസരിച്ച് ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ 
വകുപ്പ്മുഖേന രജിസ്റ്റേർഡായി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
ദർഘാസ് സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
പമാ ണ ങ്ങ ൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണ മാ യോ 
മണിയോർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിതവിഭാഗം 
കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ വിൽപ്പന തീയതിയിൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 

കൈമാറാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . കേരള ജല വിഭവ വകു പ്പിൽ 
നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥ കളും ഇതിനും 
ബാ ധ ക മാ യിരി ക്കും . ദർഘാ സു കളോടൊപ്പം നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിലുള്ള പ്രകാരം 100 - ന്റെ മുദ്രകടലാസിൽ 
തയ്യാ റാ ക്കിയ പിലി മി നറി എഗി മെന്റ് അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല . പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റിന്റെ മാതൃക 
ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ( പദർ ശി പ്പിച്ചിട്ടു ണ്ട് . 
നിര ത ദ വ്യ മായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ് സ് 
സർട്ടി ഫി ക്ക റ്റ് / കിസാൻ വികാസ് പ്രത എന്നിവ 
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അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമമ്പർ 1, 4, 8 ഇവയ്ക്ക് 
പ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ - 600 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമമ്പർ 2, 3, 5, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് 400 + 5 % 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള 

വാറ്റ്. 
എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് 
സഹ ക രണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജി സ് ടാ റുടെ ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയ തിയും 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ സമയവും 5 - 3 - 2014 , 1 മണി വരെ. 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയ മ ത്തിന്റെ 8 / 3 വകുപ്പ് ഈ 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

അവസാന തീയതിയും സമയവും- 5 -3 - 2014, 3 മണി വരെ. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 5- 3- 2014, 
ഇറിഗേഷൻ 

( ഒപ്പ്) 

3. 30 മണി. 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-I 

അസിസ്റ്റന്റ് 

- ക രാ റു കാരന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത - കമ മ്പർ 2, 3 
ചാലക്കുടി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 

ഇവയ്ക്ക് ‘ ഡി ക്ലാസ്സും അതിന് മുകളിലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 

“ സി ക്ലാസ്സും അതിന് മുകളിലും. 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
നമ്പർ ഡി1/ 01/ 2011. 

- 2014 ഫെബ്രുവരി 10. - ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി വടക്കാഞ്ചേരി ചെറുകിട 

ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ജലസേചന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 

ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങൾ പര സ് പരം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 100 - ന്റെ മുദ്ര പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . - അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . നി ര ത ദ വ്യം അ സി സ്റ്റന്റ് 
ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസം 3 മണിവരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത 
സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേ ദിവസം 3. 30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് 

തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്ക 
എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 

വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 

ഉട നടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടി ല്ലാ ത്തതും ആ വ ശ്യ മാ യ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . ഏതെ ങ്കിലും 

നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
കാര ണ വശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി യാ യി രു ന്നാൽ 
അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം അതേസമയം ദർഘാസുകൾ 

ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് വാങ്ങിയ രശീതിയും ഉള്ളടക്കം 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരി 

ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസംവരെ ആയിരിക്കും. 

1991 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
- ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരത 

- നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 

നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം 
അടങ്കൽ തുകയും 

ചില വിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 

ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 
1 1 / AEE / MI - WKY/ 2 0 13 - 14 - വെട്ടിക്കടവ് ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ - 

- കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസു 
- 2,97,000 

7, 500 

കളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ളഎല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
2 2/ AEE / MI- WKY/ 2013 - 14 - ഇട്ടിച്ചിരിക്കുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് 

ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
ടി ടി - 2, 00,000 
3 3 / AEE / MI- WKY/ 2 0 13 - 14 - പാറക്കടവ് ലിഫ്റ്റ് 

ജി . ഒ. ( എം . എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ . ഓപ്പ്. തീയതി 
ടി ടി - " 2,00, 000 

5 ,000 13 - 11 - 1997 -ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി മാത്രമേ 
4 4 / AEE / MI- WKY/ 2 013 - 14 - അറക്കാമല ലിഫ്റ്റ് 

ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
ടി ടി 3, 00 ,000 

ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. എം . പി . എൽ. എ . ഡി. 
5 5/ AEE / MI- WKY/ 2 013 - 14 - പല്ലുർ ലിഫ്റ്റ് 

പണികൾക്ക് ടെണ്ടർ എക്സസ്അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 
ടി ടി 1,90, 000 

4 ,750 
6 6 / AEE / MI - WKY/ 2 0 13 - 14 - ദേശമംഗലം ലിഫ്റ്റ് 

കരാ റു കാരൻ പിൻ കോഡ് നമ്പർ ഉൾപ്പെ ടെയുള്ള 
ടി ടി 2,00, 000 

അഡ്രസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
7 7 / AEE/ MI- WKY/ 2 013 - 14 - ചെറുതുരുത്തിലിഫ്റ്റ് 
ടി ടി - 2, 00,000 

അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
8 8 / AEE / MI - W KY/ 2 0 13 - 14 - പത്താ ഴക്കുണ്ട് 

കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന ( ഒപ്പ്) 
റിസോർവയറിലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 

വിഭാഗം, വടക്കാഞ്ചേരി, അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
3,00, 000 

തൃശ്ശൂർ. 

എഞ്ചിനീയർ. 


5 , 000 


7 , 500 


4 , 750 


4 ,750 


7 ,500 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ( 2 ) 


നമ്പർ ഡി2- ടി.എൻ. 2013 - 14 (2 ). 


2014 ജനുവരി 20. 


5 22 / 2 013 - 14 - ടി ടി കുത്തനൂർ ശാഖാ 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3 / 135 കി. മീ .- നും 
3 / 20 0 കി . മീ . - നും ഇട യി ലു ള്ള 
ഭാ ഗ ത്ത അ ടി യ ന്തി ര സ മ ര ക്ഷ ണ് 
പ്രവർത്തികൾ - 2,80,000 


7, 000 


- 6 , 150 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ എൽ. ബി . സി . സബ് ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട് 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയി മാത്രം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 26 - 2 - 2014 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 
3.30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാ ര പ്പെടു ത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ 
ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം 
അവ ധി യാ യി രു ന്നാൽ അതി നടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 3 മാസം ആയിരിക്കും. 
കൊറിയർ മുഖേന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


- 23 / 2 0 13 - 14 - ടി ടി കുത്തനൂർ ശാഖാ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 7 / 300 കി . മീ .- നും 
7 / 450 കി . മീ . - നും ഇട യിലുള്ള 
ഭാ ഗ ത്ത അ ടി യ തി രി സ ം ര ക്ഷ ണ 

പ്രവർത്തികൾ - 2, 45,000 
7 24 / 2013 - 14 - ടി ടി എരിമയൂർ ശാഖാ 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3 / 800 കി. മീ .- നും 
3 / 900 കി . മീ . - നും ഇട യി ലു ള്ള 
ഭാ ഗ മ ത്ത അ ടി യ ന്തി ര സ ര ര ക്ഷ ണ 
പ്രവർത്തികൾ - 2, 80,000 


7 , 000 


8 25/ 2013 - 14 ടി ടി കുനിശ്ശേരി നമ്പർ- 3 ശാഖാ 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0 / 400 കി . മീ . - നും 
- 0/ 500 കി . മീ . - നും ഇട യി ലു ള്ള 
ഭ ാ ഗ ത്ത അ ടി യ ന്തി ര സ മ ര ക്ഷ ണ 
പ്രവർത്തികൾ - 2, 80,000 


7 , 000 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 


9 26 / 2 013 - 14 - ടി ടി ഓടനൂർ ശാഖാ 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 4100 കി . മീ . - നും 
4 / 200 കി . മീ . - നും ഇട യി ലു ള്ള 
ഭാ ഗ ത്ത അ ടി യ ന്തി ര സ ര ര ക്ഷ ണ 
പ്രവർത്തികൾ - 3, 00,000 


- ( 1) 


7, 500 


10 


1 18 / 2013 - 14 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി- ഇടതുപ്രധാന 
കനാൽ-ചൂല നൂർ കനാ ലിൽ നി ന്നുള്ള 
തേങ്കുറിശ്ശി ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
0/ 00 കി . മീ . - നും 0 / 200 കി . മീ . - നും 
ഇ ട യി ലു ള്ള ഭാഗ ത്ത അ ടി യ തി ര 
സംരക്ഷണപ്രവർത്തികൾ - 2,90,000 


| 27 / 2 0 13 - 14 - ടി ടി കിണാശ്ശേരി ശാഖാ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/ 900 കി . മീ .- നും 
1/ 000 കി . മീ . - നും ഇട യി ലു ള്ള 
ഭാ ഗ ത്ത അ ടി യ ന്തി ര സ ം ര ക്ഷ ണ് 
പ്രവർത്തികൾ - 2, 90,000 


7 ,250 


7 ,250 


2 19 / 2013 - 14 - ടി ടി ചൂലനൂർ കനാലിൽ 

നിന്നുമുള്ള പെരിങ്കുന്നം നമ്പർ- 2 ശാഖാ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/ 00 കി. മീ.- നും 
0 / 2 0 0 കി . മീ . - നും ഇട യി ലു ള്ള 
ഭാ ഗ ത്ത അ ടി യ തി രി സ ം ര ക്ഷ ണ 
പ്രവർത്തികൾ - 2, 80,000 


7 ,500 


7 ,000 


11 28 / 2 013 - 14 - ടി ടി തസറാക്ക് ലിഫ്റ്റ് 

ഇറി ഗേ ഷൻ സ് കീമിന്റെ കേടുവന്ന 
ഹെഡ്സൂയിസ്സിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 

പ്രവർത്തികൾ - 3,00,000 
12 29 / 2 013 - 14 - ടി ടി എടത്തറ- പിരായിരി 

ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/ 00 കി. മീ.- നും 
0 /100 കി. മീ - നും ഇട യി ലു ള്ള ഭാഗ ത്ത 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും ഹെഡ്മിസ്സിന്റെ 

അടിയന്തിര പ്രവർത്തികളും - 1,00, 000 
13 30 / 2 013 - 14 - ടി ടി കൊടു വാ യൂർ 

സെക്ഷന്റെ പരി ധി യിലുള്ള മാട ബാറ 
ലസ്കർ ക്വാർട്ടേഴ്സിന് ചുറ്റും കമ്പിവേലി 
കെട്ടലും ഗേറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തികളും 


2 ,500 


3 20 / 2013- 14 - ടി ടി ചൂലനൂർ കനാലിൽ 

നി ന്നു മുള്ള കളിപ്പെട്ടി നമ്പർ - 2 ശാഖാ 
കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0 / 00 കി . മീ .- നും 
0/ 2 0 0 കി . മീ . - നും ഇട യി ലു ള്ള 
ഭ മ ഗ മ ത്ത അ ടി യ തി രി സ മ ര ക്ഷ ണ 
പ്രവർത്തികൾ - 2, 80,000 


7 ,000 


S 


45,000 


1 , 150 


4 211 2013 - 14 - ടി ടി കുറുശ്ശി- പാമ്പാടി 

കനാലിൽനിന്നുമുള്ള കുഴൽമന്ദം നമ്പർ- 3 
ശാഖാകനാലിന്റെചെയിനേജ്0/ 200 കി. മീ.- നും 
0/ 40 0 കി . മീ . - നും ഇട യി ലു ള്ള 
ഭാ ഗ മ ത്ത അ ടി യ ത ി ര സ ം ര ക്ഷ ണ 
പ്രവർത്തികൾ - 2, 50,000 


14 31/ 2 0 13 - 14 - ടി ടി പാലക്കാട് ആർ. ഡി. ഒ 

കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള ഏഴ് എഞ്ചിനീയർ 
ക്വാർട്ടേഴ് സ് കെട്ടിട ത്തിന്റെ 2013 - 14 
വർ ഷ ത്ത അടി യ ന്തിര സ റ ര ക ണ 
പ്രവർത്തികൾ - 2, 00,000 


6, 250 


5 ,000 


25th FEB . 2014] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


128 


(2 ) 


15 32 / 2 013 - 14 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി- ഇട തു 

പ്രധാന ക നാ ൽ - പാലക്കാട് ആർ. ഡി . ഒ 
കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള മൂന്ന് ഓഫീസ് 
കെട്ടിട ങ്ങളുടെ 2 013 - 2014 വർഷത്തെ 
അടിയന്തിര സ റ ര ക്ഷ ണ പ്രവർത്തികൾ - 
- 1,50,000 


അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി 
വയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989 - ലെ 
കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) 
വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറു 
കാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചിലവിന്റെ 10% 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ 
ബാദ്ധ്യ സ്ഥ നാ ണ് . കേരള ജല സേചന വകു പ്പിലെ 
ദർ ഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


3,750 


16 33 / 2 013 - 14 - ടി ടി പാലക്കാട് ശിരുവാണി 

സർക്കിൾ ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള 

ജെ . ഡബ്ല . ആർ. കെ ട്ടി ടം , എം . ഐ . 
സബ് ഡിവിഷൻ, കാഡാ സബ് ഡിവിഷൻ 
ഓ ഫീസ് കെട്ടിട ങ്ങ ളുടെ 2 0 13 - 14 
വ ർ ഷ ത്ത അ ടി യ ന്തിര സ ര ര ക്ഷ ണ 
പ്രവർത്തികൾ 50,000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
എൽ. ബി. സി . സബ് ഡിവിഷൻ, 
പാലക്കാട്- 678 001 (0491-2501505 ) 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


1 , 250 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


17 34/ 2 013 - 14 - ടി ടി പാലക്കാട് ശിരുവാണി 

സർക്കിൾ ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിന ക ത്തുള്ള 
നാല് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ 2 013 - 14 
വ ർ ഷ ത്ത അടി യ ന്തിര സ മ ര ക്ഷ ണ 
പ്രവർത്തികൾ - 1, 50, 000 


നമ്പർ ഡി3 - ടെണ്ടർ 2651/ 2003. 


2014 ഫെബ്രുവരി 5. 


3 ,750 


18 35 / 2 013 - 14 - ടി ടി തസ്റാക്ക് ലിഫ്റ്റ് 

ഇറി ഗേ ഷൻ സ് കീമിലുള്ള പമ്പ് ഹൗസ് 
കെട്ടിടത്തിന്റെ 2 0 1 3 - 14 വ ർ ഷ ത്ത 
അടിയന്തിര സ ം ര ക്ഷ ണ പ്രവർത്തികൾ - 
- 1,50,000 


3 ,750 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 5, 
7 , 8, 9, 10 , 11 ഇവയ്ക്ക് 600 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4, 6 
ഇവയ്ക്ക് - 500 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 12 , 14, 15, 17, 18 
ഇവയ്ക്ക് 400 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 13 , 16 ഇവയ്ക്ക് 

300 + വാറ്റ്. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി 
പേരാമ്പ ഡിവി ഷ ൻ എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും 
( പി . ഡബ്ല . ഡി . എ . ബി . രജി സ് ട്രേ ഷ ന ള്ള വ രെയും 
പരിഗണിക്കും) മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർ ഘാ സു കൾ പവ്യ ത്തി കളുടെ പേരും, നമ്പരും, 
കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്ത ര വാദി ആകുന്നതല്ല . നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടി 
ഫി ക്കറ്റ് അഥവാ ഏതെ ങ്കിലും അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ 
നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദർഘാസിന്റെകൂടെ 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ മാതൃക ഫോറത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 
തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ 
ഇല്ലാത്തവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " ഡി - ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമ നമ്പർ 13 - ന് 
ഒരു മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് മൂന്നു മാസം. 


ദർ ഘാ സ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 18 -2 - 2014 മുതൽ 20 - 2 -2014 വരെ രാവിലെ 10 മണി 
മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 


നിരതദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ തപാൽ മുഖേന 
എത്തിയിരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
26 -2 - 2014 - ന് 3 മണി വരെ. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


- പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


- 18 


ദർ ഘാ സ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 2 - 2014 , 3.30 മണി. 


25 ,000 


കെ . വൈ . ഐ . പി. എ . സി. പി. 2013 -2014 - ഇടതുകര 
മെയിൻ കനാൽ പെരുവണ്ണാമൂഴി കട്ട് ആന്റ് 
കവറിന് താഴെ ചെയിനേജ് 0/756 കി. മീ. നും 
0/786 കി. മീ. നും ഇടയ്ക്ക് അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 10,00,000. 
കെ . വൈ . ഐ . പി . എ . സി . പി. 2013- 2014- അഴിയൂർ 
ബാഞ്ച് കനാൽ ചെ : 1/ 500 കി . മീ . നും 
2/ 300 കി . മീനും ഇടയിൽ മൂന്ന് അണ്ടർ 
ടണലിന്റെ പുന രു ദ്ധാ രണ പവ്യ ത്തിയും 
സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണവും - 5, 00,000. 


- ദർ ഘാ സ് പമാണ ങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവ ര ങ്ങ ളും 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറ്റ ത്തക്ക വിധ ത്തിൽ 


19 


12 ,500 
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കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
പേരും ഉദ്ദേശം അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് പമാ ണങ്ങളുടെ വില കമ ന മ്പർ 18 - ന് 
- 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 19 - ന് 1, 000 + വാറ്റ് 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 28 - 2 -2014 , 3 മണിവരെ. 


13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രവൃത്തികൾ (ഉൾനാടൻ 

ജലഗതാഗത വികസനം) 


പ്രവൃത്തിപൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയം ക്രമനമ്പർ 18- ന് 
2 മാസം, ക്രമനമ്പർ 19 - ന് 6 മാസം. 


1 


2 


ദർഘാസുകൾ 28 - 2 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 
3.15- ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ, അദ്ദേഹം അധികാര 
പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വി വ ര ങ്ങളും 
24 - 2- 2014- ന് രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ പ്രമാണത്തിന്റെ വില ഒടുക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജലസേചന വകുപ്പിലും 
നിലവിലുള്ള ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ 
ഏതൊരു ദർഘാസും നിരസിക്കു ന്ന തിനുള്ള അധികാരം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ഇ . ഇ .( ഐ . ) കെ . 8 / 2013 - 14 - കോഴിക്കോട് 
ജില്ലയിലെ ബേപ്പൂർ - കല്ലായ് കനാൽ ചെയിനേജ് 
390 .320 മുതൽ 399.620 കി . മീ . വരെ അതിരു 
നിർണ്ണയിച്ച് സർക്കല്ല് സ്ഥാപിക്കൽ - 
13 ലക്ഷം 

32 , 500 
ഇ . ഇ .( ഐ . കെ . 9 / 2013 - 14 - കോഴിക്കോട് 
ജില്ലയിലെ തുറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പയ്യോളി 
കനാൽ ചെയിനേജ് 443.22 കി . മീ . മുതൽ 
444. 42 കി . മീ . വരെ അതിരു നിർണ്ണയിച്ച് 
സർവെക്കല്ല് സ്ഥാപിക്കൽ - 2.30 ലക്ഷം 5 ,750 

പദ്ധതി ഗവേഷണ പ്രവൃത്തി 
ഇ . ഇ .( ഐ .) കെ . 10 / 2013 - 14 -- കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയുടെ 
കുറുകെ ( ഗുളികപ്പുഴ) പെരിഞ്ചേരിക്കടവിന് 
മുകൾ ഭാഗത്ത് റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് 
നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ - 
- 3.80 ലക്ഷം 

9, 500 


3 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി 

( ഒപ്പ്) 
പേരാമ്പ്ര , കോഴിക്കോട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി2 - 1952 / 2011. 


2014 ഫെബ്രുവരി 6. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ജലസേചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രകാരം 
അർഹ ത പ്പെട്ട കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലു കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാ മ സ ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം വരെ 
ആയിരിക്കും. 

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ "1 - ന് " സി 
ക്ലാസ്സും അതിന് മുകളിലും ക്രമനമ്പർ 2- നും 3- നും " ഡി 
ക്ലാസ്സും അതിന് മുകളിലും. 


ദർഘാസ് ( പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1- ന് 
S 2, 000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് : 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് " 800 + വാറ്റ്. 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - ക്രമ നമ്പർ 1- ന് 3 മാസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 മാസം 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് 25 - 2- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ, ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ, മണി ഓർഡറായോ 
അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണ 
വശാലും തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ 
1 - 3 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 4 . 00 മണിവരെ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 1-3 - 2014- ന് വൈകുന്നേരം 
4.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിർദ്ദിഷ്ട 
ദർഘാസ് ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ദർഘാസ് ദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ 
( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ 
രജി സ് ടേ ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറി ജി നൽ ഹാജ രാ 
ക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ 
ഏറ്റെടു ത്തി രിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ 
തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും 
വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷ യോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ലാത്തതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും 
ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യവും - 100 
വില യുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ ക യിലുള്ള 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


സം 


ദർഘാസുകൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 2 - 2014, ഒരു മണി വരെ. 


- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 1-3 - 2014, 4 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1 - 3 - 2014, 4. 30 മണി. 
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- മേൽ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും 
ജല സേചന വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വി ലു ള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും നിബ ന്ധ ന കളും ഇ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


15 , 000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചന വകുപ്പ്, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


37 ,500 


6 കെ . ആർ. പി. ഇടതുകര വലതുകര ഡിസി 
ബട്ടറിയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
അരിമുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിൽ ചെയിനേജ് 
600 മീറ്റർ മുതൽ 800 മീറ്റർ വരെ അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ - 6.00 ലക്ഷം 
7 കെ . ആർ. പി . വലതുകര മെയിൻ കനാലിൽ 

ചെയിനേജ് 4200 മീറ്റർ മുതൽ 4400 മീറ്റർ 
വരെ അടി യ തിര അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി കൾ - 

- 15.00 ലക്ഷം 
8 കെ . ആർ. പി . വലതുകര മെയിൻ കനാലിൽ 

ചെയിനേജ് 4400 മീറ്റർ മുതൽ 4800 മീറ്റർ 
വരെ അടി യ ന്തിര അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി കൾ - 

- 15. 00 ലക്ഷം 
9 കെ . ആർ. പി . റിസർ വ്വാ യർ ബെൽറ്റ് 
- ഏ രി യാ യിൽ പുറ്റാട് പത്തക റോഡ് 

ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തി- - - 15.00 ലക്ഷം 
- 10 കെ . ആർ. പി . ക ൽ പ്പറ്റ പ ഴ യ സബ് 

ഡിവിഷൻ നമ്പർ:1 ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തിര 
അറ്റ കു റ്റപ്രവൃത്തി- 8. 00 ലക്ഷം 


പോസ്റ്റൽ ദർഘാസ് പരസ്യം 


37 ,500 


നമ്പർ ഡിബി. ടിആർ. 2014. 


2014 ജനുവരി 29 . 


37 ,500 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എക് സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കാരാപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ, 
കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്, വയനാട് ജില്ല താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് കേരള ജല സേചന വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിലോ രജി സ്റ്റർ ചെയ്ത അ ർ ഹ ത പ്പെട്ട തരം 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


20 ,000 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 4, 5, 10 
- ഇവയ്ക്ക് 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,100 + വാറ്റ്, 

ക്രമനമ്പർ 3, 7, 8, 9 ഇവയ്ക്ക് 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
6 - ന് 1,200 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നൽകുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 22 - 2 - 2014, 1 മണി. 

- ദ ർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 26 - 2 - 2014 , 5 മണി. 


( 2 ) 


( 3 ) 


25 , 000 


13 , 800 


1 കെ . ആർ. പി . ഇടതുകര വലതുകര മെയിൻ 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 240 മീറ്റർ മുതൽ 300 
മീറ്റർ വരെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
S 10.00 ലക്ഷം 
- കെ . ആർ. പി . കാര്യമ്പാടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 6000 മീറ്റർ മുതൽ6500 മീറ്റർ 
വരെ ക നാ ൽ പ രി ശോ ധ ന റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയും ഡയിനേജ് 

പ്രവൃത്തിയും - 5.50 ലക്ഷം 
-- കെ . ആർ. പി . ഇടതുകര വലതുകര മെയിൻ 
കനാലിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
കാര്യമ്പാടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
2400 മീറ്റർ മുതൽ2700 മീറ്റർ വരെ അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ - 15. 00 ലക്ഷം 
4 കെ . ആർ. പി. വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ 

ചെയിനേജ് 1090 മീറ്ററിൽ കനാലിന് കുറുകെ 

കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം - 9.50 ലക്ഷം 
5 കെ . ആർ. പി. വലതുകര മെയിൻ കനാലിൽ 

ചെയിനേജ് 7605 മീറ്റർ മുതൽ 7670 മീറ്റർ 
വരെ അടി യ തിര അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി കൾ - 
- 7.50 ലക്ഷം 


- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ക്രമ നമ്പർ 1, 3, 4, 5,7 , 8, 9, 10 
ഇവയ്ക്ക് " സി യും ഉപ രിയും , മറ്റു ള്ള വയ്ക്ക ് " ഡി യും 
ഉപരിയും 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും കാരാപ്പുഴ 
ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽനിന്നും 19 - 2 - 2014 
മുതൽ 22 -2 -2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഓഫീസ് സമയത്ത് 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില രൊക്ക മാ യോ മണി 
ഓർ ഡ റായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. അംഗീകൃത കരാറുകാരുടെ ഒറിജിനൽ 
രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് ഫോറം 
ലഭിക്കുകയു ള്ളൂ . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല. 
- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 26 - 2 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 
5 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും 
28 - 2 - 2014 - ന് 11 മണിക്ക് എക്സൈസ്കൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
തൽ സ മയം ഹാജരുള്ള കരാ റു കാരുടെയോ അ വരുടെ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും കൈമാറാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകളും കൊറിയർ 
ത പാ ലിൽ ലഭി ക്കു ന്ന ദർ ഘാ സു കളും യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവച്ചിട്ടില്ലാത്തതായ എല്ലാ ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


37,500 


23, 800 


18 , 800 


25th FEB. 2014 ] 
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( 1 ) 


(2 ) 


(3) 


7 


37 ,500 


8 


37,500 


" 100 വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ മാതൃക ഫോറത്തിൽ 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ പൂർണ്ണ 
രൂപത്തിൽ ദർഘാസിനൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം 
പ്രവൃത്തി ലഭിച്ച കരാറുകാരൻ അസ്സൽ ഉടമ്പടിവെയ്ക്കാതെ 
ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണെങ്കിൽ അക്കാരണം കൊണ്ട് പ്രസ്തുത 
പ്രവൃത്തി വേറെ കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിവന്നാൽ 
അതു മൂലം സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കും 
ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന കരാറുകാരൻ ഉത്തര വാദി 
യായിരിക്കും. 

21. 6 . ( ) mmô 84 / 2007 1. DOI3J1 Go có gì 
01007 19–8– 1997 ( A700133 JUMLACô Quogos GA03 
ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളമറ്റെല്ലാ 
നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാ 
blolono. 


KRP _ Urgentrectification works of RBMC 
between Ch . 4200m to 4400m 
· 15 ,00 ,000 
KRP - Urgent rectification works of RBMC 
between Ch . 4400m to 4800m 
· 15 ,00 ,000 
KRP — Formation of Puttad — Pathekkara 
road in the reservoir belt area 
· 15 ,00 ,000 
KRP _ Urgent maintenance works to the 
former KRP Sub Division No. 1 Office 
at Kalpetta — 8,00 ,000 


37 ,500 


10 


20 ,000 


No. DB / TR /2014 . 


29th January 2014 


The Executive Engineer, Karappuzha Project Division , 
Kalpetta invites competitive tenders for and on behalf of the 
Governor of Kerala in sealed covers superscribing the name 
ofwork and name of contractor from the qualified registered 
contractors of Kerala PWD and Irrigation for the work 
detailed below . 
Name of Works 

E . M . D . 
with Estimate P.A .C . 


SI. 


No. 


( 1 ) 


(2 ) 


(3) 


Cost of tender documents — 1 ,500 + VAT for 
Sl. Nos . 1,4 ,5 , 10 , 1,100 + VAT for Sl. No. 2 , · 2,300 + 
VAT for Sl. Nos. 3 ,7 ,8,9, . 1,200 + VAT for Sl. No. 6 . 

Class of Eligible Contractor — D and above for serial 
No. 2 C and above for all others. 

Last date and time of issue of tender form 
22-2 -2014 , 1 pm . 

Last date and time of receiving the tender form 
26 -2 -2014 , 5 pm . 

Period of completion — 3 Months. 

Tender forms and other particulars can be had from 
the office of the undersigned during working days 10 a. m . 
to 1 p . m . from 19 - 2 - 2014 to 22 - 2 - 2014 . Tender will be 
received up to 26 - 2 - 2014 at 5 p.m . by registered post only . 
This department will not be responsible for any postal 
delay. The tender submitted through courier service will 
not be considered . 

The tenderers have to execute preliminary 
agreement specified forms in stamp paper worth 

100 on behalf of Governor of Kerala along with the 
tender. The tenderers are liable to remit 1 % of the total 
cost of work to the Kerala Construction Labourers 
Welfare Fund as per the act. 

All the tenders received within the stipulated time 
will be opened on 28 -2 -2014 at 11 am . by the undersigned 
or any other authorized officer in the presence of 
tenderers who wish to attend . If the date happened to be 
a holiday, the tenders will be received and opened on the 
succeeding working day at the time as specified above . 

All the conditions prevailing in the Irrigation 
Departments related to the tenders including performance 
guarantee are applicable to this tender also . 


25 ,000 


2 


KRP — Construction of Protection work 
between Ch . 240m to 300m of RBC 
· 10 ,00 ,000 
KRP — Inspection road improvement at 
Kariambady Branch Canal of RBC between 
Ch . 6000m to 6500m including drainage 
arrangement — 5 ,50 ,000 
KRP — Provision for emergency rectification 
work of LBC & RBC — Urgent rectification 
works to RBMC between Ch . 2400m to 
2700m of — 15 ,00 ,000 
KRP _ Construction of Culvert at Ch . 
1090m of RBC across the canal 
. 9,50 ,000 
KRP _ Urgent rectification works to RBMC 
between Ch . 7605m to 7670m — 

7 ,50 ,000 
KRP — Provision for rectification work of 
distributories — Urgent rectification of 
Arimunda Distributory between 
Ch . 600m to 800m — 6 ,00,000 


13 , 800 


37,500 


4 


23 ,800 


5 


18 , 800 


Office of the 
Executive Engineer, 
Karappuzha Project Division , 
Kalpetta. 


( Sd .) 
Executive Engineer. 


15 ,000 


25th FEB . 2014] 
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(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


11 പി. വൈ . ഐ . പി. - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ - 2013 - 14 

പറശ്ശിനിക്കടവ് നീർപ്പാലം റോഡിന് 
ഡ്രയിനേജ് സൗകര്യം നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി 
- 1.5 ലക്ഷം 


3 ,800 


- ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി2 - 963/ ടെണ്ടർ/ 2003. 

| 2014 ജനുവരി 6. - 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പഴശ്ശി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2, കണ്ണൂർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജലസേചന വകുപ്പിലോ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അർഹതപ്പെട്ട 
തരം കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറു ക ളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . നിരക്കുകൾക്ക് 3 മാസം 
പ്രാബല്യമു ണ്ടാ യി രിക്കുന്നതാണ്. കൊറിയർ തപാലുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദി ആകുന്നതല്ല. 


12 


പി. വൈ . ഐ . പി . - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ - 2013 - 14 
പമ്പ് ഹൗസിലെ മെയിൻ സ്വിച്ച്, സ്റ്റാർട്ടർ, 
മെയിൻ ബോർഡ് എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ ( ഇലക്ടിക്കൽ പ്രവൃത്തി) - 
- 34,000 


850 
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പി . വൈ . ഐ . പി . - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ - 2013 - 14 - 
പറശ്ശിനിക്കടവ് ഐ . ബി .- യിലെ നവീകരണ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ റിപ്പയറിംഗ് 
പ്രവൃത്തി) - 1.6 ലക്ഷം 


നിരതദ്രവ്യം 


- 4, 000 


കമ 
നമ്പർ 
- ( 1) 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽതുകയും 

(2) 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 - ന് - 500 + 
വാറ്റ് 5 %; ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,800 + വാറ്റ് 5 %; ക്രമനമ്പർ 3, 7 , 
8, 9 , 11, 12 , 13 ഇവയ്ക്ക് - 400 + വാറ്റ് 5 %; ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 
- 1, 100 + വാറ്റ് 5 %; കമനമ്പർ 5 - ന് 700 + വാറ്റ് 5 %; 
ക്രമനമ്പർ 6,10 ഇവയ്ക്ക് - 600 + വാറ്റ് 5 %. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്- " സി - യും അതിനുമുകളിലും. 
| പവ്യത്തിയുടെ കാലാവധി - കമനമ്പർ 1, 2 , 4 , 5 , 6 
ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം; ക്രമനമ്പർ 3, 11, 12, 13 ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം; 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 


5, 800 


22,500 


പി. വൈ . ഐ . പി. - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ - 2013 - 14 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ മുൻവശത്തി 
ലുള്ള ബാരേജ് ഏരിയ ഇന്റേണൽ റോഡിന്റെ 

അറ്റകുറ്റപണികൾ - 2.3 ലക്ഷം 
2 പി . വൈ . ഐ . പി - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ - 2013- 14 

വെളിയമ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ 
നവീകരണ അറ്റകുറ്റപണികൾ - 9 ലക്ഷം 
- പി . വൈ . ഐ . പി. - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 2013 - 14 
വെളിയമ്പയിലുള്ള സബ് ഡി വി ഷൻ 
ഓഫീസിന്റെയും സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെയും 
അറ്റകുറ്റപണികൾ - 1.50 ലക്ഷം 
- പി . വൈ . ഐ . പി. - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 2013 - 14 - - 
താണ് പ്രോജക്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ തകർന്ന 
കോമ്പൗണ്ട് മതിലിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം 
S 5 . 5 ലക്ഷം 


3 


3 ,800 


13 , 800 


8 , 800 


- ദർഘാ സു കൾ 3 - 3 - 2014 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദി വസം ( 3 - 3 - 2014 ) വൈകു ന്നേരം 4 മണിക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 24- 2 - 2014 മുതൽ 
25 - 2 - 2014 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി 
മുതൽ 1 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

100 വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ മാതൃകാഫോറത്തിൽ 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 
പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തി 
രിക്കണം. പ്രാഥമിക കരാർ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ അല്ലാതെയുള്ള 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ 
മുഖേന മാത്രമേ ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . 
കൊറിയർ സർവ്വീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ മുഖേനയുള്ള 
കാലതാമസത്തിന് ജലസേചന വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയല്ല. 

നിരതദ്രവ്യം പഴശ്ശി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ 
നമ്പർ 2, കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ ഏതെങ്കിലും 
അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. യാതൊരു 
കാരണവും കൂടാതെ ഏതൊരു ദർഘാസും നിരസിക്കു ന്ന 
തിനുള്ള അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

പെർഫോമൻസ് ഗാരണ്ടി ഉൾപ്പെടെ കേരള ജലസേചന 
വകുപ്പിലും പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലും ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


പി . വൈ . ഐ . പി . - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ - 2013 - 14 - 
താണ - പഴശ്ശി ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 3.5 ലക്ഷം 
-- പി . വൈ . ഐ . പി. - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 2013 - 14 
താണ് പ്രാജക്ട് ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 3 ലക്ഷം 
പി . വൈ . ഐ . പി. - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 2013 - 14 
മെയിൻ കനാൽ റഗുലേറ്ററിന്റെയും സർപ്ളസ് 
റഗുലേറ്ററിന്റെയും ഷട്ടറുകളുടെ റിപ്പയർ 
പ്രവൃത്തി- 2 ലക്ഷം 
പി. വൈ . ഐ . പി . - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 2013- 14 
മെയിൻ കനാലിലെ 5.36 കി . മീറ്ററിലുള്ള 
അണ്ടർ ടണലിന്റെ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തി 
- 2 ലക്ഷം 


7 ,500 


5 ,000 


5 ,000 


5 , 000 


9 പി . വൈ . ഐ . പി . - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ - 2013 - 14 - 

മെയിൻ കനാലിന്റെ 15 .25 കി . മീറ്ററിലുള്ള 
കൾവർട്ടിന്റെ പാരപ്പറ്റ് നിർമ്മാണം 

- 2 ലക്ഷം 
10 പി. വൈ . ഐ . പി . - ആക്ഷൻ പ്ലാൻ - 2013 -14 
കണ്ണൂർ പാജക്ട് സർക്കിൾ ഓഫീസ് 
കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
- 3 ലക്ഷം 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പഴശ്ശി ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ 
നമ്പർ 2 , കണ്ണൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


7 ,500 


